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WARSZAWA. (duże 29 Maja). Stósownie do ogłoszo» 
nego programatu odbyła się dnia wczorayszego pierwsza 
sessya sejmowa poprzedzona nabożeństwem, kazaniem po- 
wiedzianem przez JW. X. Biskupa Prażmowskiego i odśpie- 
waniem hymnu: Ciebie Boże chwałemy. Po zebranin się o- 
budwa izb w salach właściwych udał się zastępuiący mini- 
stra spraw wewnętrznych do izby poselskićy, uwiadomil ia. , 
Że N, Pan mianował marszałkiem JW. Józefa Lubowidzkie- 
go, i wr:czył ma listę członków izby pizez Senat zatwier- 
dzona. Gdy się obiedwie izby połączyły, udala się deputa- 
cya do N, Pana, dla uwiadomienia Go ò tém. N. Pan, wto- 
warzystwie Ñ. Pani, otoczony świetnym orszakiem, wstąpił 
na tron, a gdy N. Pani w orszaku dam honorowych, w prze- 
znaczopćy na ten cel trybunie wraz z xiężną lowicką i J.K. 
M. następcą tronu pruskiego mieysce zaiela, raczył N. Pan 
zagaić seym następuiącą mową: 


REPREZENTANCI KROLESTWA POLSKIEGO ! 


Pięć lat upłyneło od ostatniego zgromadzenia Waszego. 
Niezależące od woli Moićy powody, zwołać Was Mi niedo- 
żwoliły, lecz przyczyny tego opóźnienia szczęśliwie. znikły; 
z prawdziwem przeto ukontentowaniem nidzę się dziś poraz 
pierwszy otoczony Reprezentaniami Narodu! 
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W tym przeciągu czasu podobało się Opatrzności Boskity 
powołać do Siebie Wskrzesiciela Oyczyzny Waszćy. Uczuliś- 
cie wszyscy wielkość straty, i uczuliście in glęboko. Senat, 
ilómacz Waszych uczuć, oświadczył Mi życzenie, by uczcić 
na zawsze pamięć nayszlachetnieyszych enot, i wiekopomnćy 
wdzięczności, 

Każdy Polak będzie miał sposobność przyłożyć się do 
wystawienia Pomnika, względem którego wniosek Wam przed 
stawiony zostanie. 

Wszechmocny błogosławił orężowi Naszemn w 2ch woy- 
nach, które Cesarstwo świeżo odbylo. Polska, wynikaią- 
cych z nich ciężarów nie ponosiła. Ma ona wszelako udział 
w nabytych korzyściach, przez to wspólnictwo sławy i uży tku, 
które odtąd wzpływa z nierozdzielnego węzła lączącego i ią z 
Rossyą. Waysko Polskie czynnego w walkach uczestnictwa 
nie mialo, lecz zaufanie Moie wskazało mu bylo niemnićy 
ważne przeznaczenie: tworzylo przednią straż armii maią- 
cey czuwać nad bezpieczeństwęm Cesarstwa. 

Minister Móy Spraw Wewnętrznych wystawi Wam obraz 
położenia Królestwa. Równie udzielony Wam zostanie, zło- 
Żony i przez moie Radę Sianu rapport o działaniach Ad- 
ministracyrnych. Ufam iż zadowoleni będziecie z znakomi- 
tych wj padków pod niektóremi względami osiągniętych. 


Skutki w;ybikle z prawa o Towarzystwie Kredytowóm 
Ziemskiem, przewyższyły Mołe oczekiwanie; stanowią one 
dziś silną podstawę wszelkich stopniowych ulepszeń publicz- 
nego i pry watnych maiątków. 

Postępy coraz znaczniejsze przemysłu, wzrost Waszego 
handlu zewnętrznego i pomnożenie zamian z Rossyą, należą 
do korzyści których iuż* używacie i które rokuią Wam pe- 
wność coraz bardziey rosnącey pomyślności. 

Rozmaite likwidacje pozostawały do ukończenia. Układ 
z Saxonią iest iuż zawarty. Rozrachunki z Rossyą daleko 
są posunięte. WWzaiemne obliczenie z Francyą w krótce się 
rozpocznie, Na ówczas, ilość dlugu narodowego, będąc o- 
stalecznie ustanowioną, nose prawo Skarbowe oznaczyć be- 
dzie mogło przychody i ciężary kratowe. 


Deputacya w części z grona Waszego wybrana, przygo- 
towala była 2gẹ xięgę Kodexu Cywilnego; lecz praca ta 
zdaie się, nie nabyła jeszcze stopnia należytty doyrzałości. 
Zalecilem wszakże, aby niektóre iey części, których potrze- 
bę wskazywało doświadczenie, przelożone Wam zostaly. 

W wykonaniu rozporządzeń wzgledem przyczyn niewa- 
Zności małżeństwa i względem rozwodów, zawartych w téy 


TEAN 


Xiedze Kodexu Cywilnego, a na ostafnim Seymie uehwalo- 
nych, wydarzyły się trudności, które przeyrzenia tychże roz- 
porządzeń koniecznie wyimagaią. wracam cała Waszą u- 
wagę na ten pr zedmioż, tle vbehodzący pierwszy z WEZ złów 
towarzyskich i spokoyność semienia ludzkiego. 


Usyrzycie że uczyniono zadosyć niekiórym Ządaniom Wa- 
szym; Że uskutecznienie innych odłożonćm bydź musiało; 
lecz że wszystkie ściśle rozważane były, i że tym sposobem 
prawo petycyi w należytych określone granicach, kiedy o- 
świeca Rząd, przyczynia się do pomyślności p anay 


Reprezentanci Królestwa Polskiego! W; ti? tige w ocas 
lèy rozciąglości artykuł 45 Ustawy R Ed dalem 
wam rękoymię Moich zamiarów. Od was samych ala u- 
stalić dzielo Wskrzesiciela Ojczyzny Waszėy, używaiąc z 
maądróm nmiarkowaniem praw i swobód które Wam nadał. 
Niech zgoda i spokoyność Waszym przewodniesą obradom. 
Przychyłę się «dd ulepszeń, iakie przy rozmaitych podanych 
Wam pro oj aktach do praw, yrzelożycie; i eleszeę się nadzielą , 


że Niebo poblogosławi prace, przy tak szczęśliwych okolicz- 
pościach rozpoczęte. » 


Wszyscy obecni tak do Seymu, rady stanu i orszaku Nay- 
iaśnieyszey Dostoynéy famulii naieżucy, iak Pabliczność obo- 
iey płci sluchali z uszanowaniem wyrazów Napiaśnieyszego 
Pana, które były nowem zaręczeniem swobód udzielonych 
nam przez Wiekopomnego Alexandra 1. Minister obrządków 
religiynych i oświecenia przyiał następnie przysięgę od no- 
wo mianowanego marszałka. poczóm Prezes Nenatn i Mar- 
szalek powiedzieli mowy, które poniżey umieszczamy. (Gd 
się N. Pan z sali oddalil, Prezes Senatu, dał głos ministro- 
wi spraw wewnętrznych do wystawienia działań rządowych 
od ostatniego seymu. JO. Xiaże Lubecki, który ministra 
spraw wew netrznych zastepował, polecil JW. radzcy stanu 
Platerowi odczytanie Obrazu działań rządowych od ostatnie- 
go seymu. Na tém ukończyło się wczoraysze posiedzenie. 


Obraz działań rządowych dopiero wzmiankowany, udzielimy 
czytelnikom. zd > 


(31 Maja.) Proiekta które w ciągu seymu bieżacego pod 
rozwagę izb, wniesionemi bydź maią:— 1) Wniosek wzglę- 
dem uchwalenia skladki maiacey bydź użytey w celu „wie- 
cznienia pamiątki wiekopomnóy pamieci Cesurza i Króla A- 
lexandra, Wskrzesieiela Królestwa Polskiego i Dawcy Kon- 
styrucyl. — 2) Projekt do prawa o użytkowaniu i używaniu 
lasów: — 3) Projekt do prawa zmieniającego przepisy istną- 
cego prawa o hypotekach, co do obwieszczeń postępowania 
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spadkowego, tudzież co do legitymącyi przez świadków. — 
4) Projekt do prawa o włoczęgach, tułaczkach, i žebra- 
kach. — 5) Projekt do prawa o służebnościach pastwiska i 
wrębu.— 6) Projekt do prawa zmieniaiący dotychczasowe 
przepisy co do sądownictwa w prawach o unieważnienie mał- 
żeństwa, rozwiązanie onegoź, tudzież rozłączenie co do sto- 
łu i łoża. 

Mowa J. 0. X Lubeckiegę zastępuiącego z woli naywyż- 
szej N. Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Policyi cho- 
roby złożonego, którę powiedzial w izbie poselskióy, uwia- 
damiaiuc ią, że N. Pun ruczył uaylaskawiey mianować JIV. 
Józefa Lubowidzkiego, Depułowanego z Cyrkulu I. M. S$. War- 
szuwy, marszałkiem izby poselsktey : 

Przeswtelna Izbo Poselska! N. Cesarz i Król udzielić mi 
raczył zaszczytne zlecenie oznaymienia izbie nominacyi marszal- 
ka seymowego. Uiszczam się z tey powinności. zawiadamia- 
iąc posłanników narodu, że podlug rozporządzeń królewskich, 
stósownie do brzmienia art: 118 ustawy konstytucyyney wy- 
danych, szanowne te obowiązki powierzone zostały JW. Jó- 
zefowi Lubowidzkiemu, Deputowanenu z I. Cyrkułu M. S$. 
Warszawy. — Już w przeciągu sądowego i administracyyne- 
go zawodu swoiego, urzędnik ten zaszczycony został wol- 
nemi wspólziomków swoich wyborami, w skutek których 
wezwanym byl do uczestnictwa prac Dyrekcyi Główney To- 
warzystwa Kredytowego Ziemskiego, i do zaięcia mieysca 
w gronie reprezentaniów narodu. Zaufanie które umiał so- 
bie ziednać tak u rządu iako i współobywateli swoich, jest 
rękoymią, że i z obowiązków, iakie z dzisieyszega powo- 
łania ma, przed Monarehą i przed izbą zarówno niścić się 
potrafi. Obowiązki te z resztą nie trudnemi będą dla niego 
do wykonania, bo w iednym obadwa spotykaią się celu: w 
spełnieniu woli prawa i zamiłowaniu dobra publicznego. — 
Przystępuię do odczytania nominacji, po którey JW. mar- 
szałek odbierze właściwe akta i zaymie mieysce dla urzę- 
du iego przeznaczone. 


MOWA 

Jaśnie Wielmożnego Hrabi Ordynata Zamoyskiego Preze- 
sa Senatu na pićrwszóy sessyi Seymowćy Izb połączonych, 
miana dnia 28 Maia 1830 r. 

NAYJAŚNIEYSZY KRÓLU! 
PANIE nasz Mrtościwy! 
SZANOWNY SENACIE! 
PRZEŚWIETNA [zBo PosELSKA! 

Wszystko, Nayjaśnieyszy Panie, przypomina świeżą dla 

serc polskich stratę wiekopomnego Mocarza, którego odro- 
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dzenie pobratymskiego narodu i obdarzenie go świetnemi na- 
rodowemi ustawami, było nieśmiertelnem dziełem. 

Między ważnemi sprawy, maiącemi zaymować obrady te- 
go pierwszego za panowania Waszey Królewskiey Mości, 
Pana naszego Milościwego, Seymu; mieścić będziem dlug wdzię- 
czności narodowey. Oby ograniczone środki zamożności kra- 
iu, dozwoliły wynieść pomnik godny wielkości dobrodziey- 
stwa, którenby nayodleglćyszey potomności przechował i u- 
czucia współczesnych, i przytaczał zawsze pamięci obowią- 
zek nieograniczoney Wdzięczności, dla Wspaniałomyślnego 
Wskrzesiciela narodu. 

Wraz przy obięciu wodzy Państwa, Miłościwy Królu, ra- 
ezyles przemówić do pogrążonego w smutku narodu, daiąc 
mu łaskawe zapewnienie i zachowania drogich ustaw, i Że 
panowanie Twoie będzie przedinżeniem rządów Wiekopo- 
mnego Poprzednika, Ńerca oddające się rozpaczy, z przy- 
należnćni uszanowaniem i naywyższą wdzięcznością, tako- 
we pocieszenie przyięły; roku zeszlego uroczysty obrzęd Ko- 
ronacyjny, którego w Polszce naystarszy wiekiem pamięcią 
dosięgnąć nie mógł, spełnił ieden z kardynalnych przepisów 
ustawy konstytucyjnćy., Uyrzał naród w osobie nowego Pa- 
na, Pocieszyciela przez Opatrzność zesłanego; Króla, któren 
odziedziczaiąc państwo, zapewnić łaskawie raczył, iż oraz 
Przywrócicieła naszćy oyczyzny, odziedziczył przychylność 
do Polskiego narodu. 


Witamy na dniu dzisieyszym w Osobie naszego Króla, 
szczęśliwego Zwycięzcę, któren nieograniczoney potędze, bez- 
przykładnem w dzieiach świata umiarkowaniem, sam grani- 
ce położył: po świetnych zwycięztwach , poprzestał na ubez- 
pieczeniu granic państwa i ustaleniu trwalego pokoiu. Tak 
iest, Nayjaśnieyszy Panie, Królestwo Polskie nie poniosł- 
szy cieżaru woyny, Odnosi z świetnego węzla karty konsty- 
tucyjney, który łączy go z 'Fwoiem potężnem państwem, u- 
dział bezpieczeństwa i chwaly. Woysko nasze, pyszne ze 
swoiego Iowódzcy i powaźnćy postawy, oczekiwało z nie- 
cierpliwością chwili, pad okiem swego Pana, dzielić z po- 
bratymskiego narodu woyskiem, niebezpieczeństwa boiu. 


O iak świetna, iak poważna chwila ta, kiedy przywoła- 
ni w około Tronu Reprezentanci narodu, radzić maią wraz 
z Naypotężnieyszym Świata Mocarzem, a ich Królem, o po- 
trzebach kraiu! Jedna myśl, Nayjaśnieyszy Panie, ogarnia 
wszystkich wiernych poddanych Twoiego Królestwa Polskie- 
go; iedno uczucie, a to jest: żeby uwieńczyć Cię Milosci- 
wy Królu dowodami miłości i ufności. 
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Nie możemy sobie pochiebiać Nayjaśnieyszy, Królu, Pa- 
nie nasz Milościwy! aby wszystkie ną ostatnim Seymie uchwa- 
lone prawa, równie w wykonaniu pomyślnym uwieńczone 
zóstaly skutkiem. Trafne rozwiązanie systematu kredyto- 
wego, iulatwiony obieg pieniędzy, niepoślednie kraiowi zie- 
dnały korzyści. PARE stopa procentu, tak ziemianinowi, 
iako i przedsiębiercy wszelkiego rodzaiu, przyszla w po- 
moc. Fabryki i rękodzielnie, tak świeżo do krain zapro- 
wadzone, znaczny wzrost osiągnęly. (ościńce bite, z za- 
dziwiającym pośpiechem na wszystkie strony szerzą się. Je- 
żeli handel zbożowy nie powstuie, może handel wewuętrz- 
ny i przechodowy dałby się obudzić. Rolnictwo przez wy- 
rabianie produktów na mieyscu, o z tąd pomnażanie le- 
pszych gatunków owiec, dotąd się utrzymuże; włlościan ic- 
dnak los, zasluguie na całą troskliwość. 


Z chlabą wypada mi wspomnieć ostatniego seymu obra- 
dy, które nayslodszą prac otrzymały nagrodę e, to iesl uko- 
chanego Królą naywyższe i zupelne zadowolnienie. Wszyst- 
kich usilność „łączyć się będzie, aby korzystaiac z oycow- 
skich przestróg Waąszey Królewskićy Mości, Pana naszego 
Milościwego, obię lzby w poważnych obradach, niniejsze; 
go walnego Seymu, innego zamiaru nie maine, iak zaslu 
ženie na wysoką ufność Twoją Milościwy Panie, dowiodły, 
iż iedynie dobro kraiu niemi powodnie, postępowaniem ró- 
wnie otwartem, iak szlachetnem, odznaczaiącem się wierno- 
ścią dla Monarchy, i przywiązaniem do oyczyzay; niech się 
nam godzi slodką cieszyć nadzieią, Że naszemu narodowi 
naywiększąa oddamy przysługę, zapewniaiąc onemu ciagla 
przychylność Pańską, tak niezbędnie dla pomyślności Jego 
bytu potrzebną. 


GŁOS 


Jaśnie Wielmożnego Józefa Lubowidzkiego, Marszałka 
taby Poselskiey, miany na posiedzeniu Izb polączonych duia 
28 maia 1830 roku. 


NAYJAŚNIEYSZY PANIE! 
KnóLu r PANIE NASZ MILOŚCIWY! 
Kiedy wstępując na tron przodków Twoich wyrzekleś 
N. Królu, iż panowanie Twoie będzie przedlużeniem rzą- 
dów wiekopomney pamięci Cesarza i Króla Alexandra Ë, 


do czci i wierności, którąśmy Ci zaprzysięgli, która Polacy 
Królom swoim niezmiennie dochowywali, przenieśliśmy na 
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Ciebie N. Panie wdzięczność, która się od nas Wskrzesicie- 
lowi oyczyzny naszey, Dawcy konstytucyynych swobód, Do- 
broczyńcy narodu należy. 

Zaprzysiągłeś N. Panie zasadniczą ustawę królestwa, u 
roczystym koronacyi na króla Polskiego obrzędem ; skronie 
Twoie w stolicy naszey uwieńczyłeś, i wówczas dales sly- 
szeć zbawienne Twoie dla dobra naszego zamiary, a w ser- 
cach naszych nowe wdzięczności wznieciłeś uczucie. 


Czynami Twemi N. Panie stwierdziłeś wielkomyślne Two- 
ie zamiary, baczne Twoie oko czuwalo nieprzerwanie nad 
wszystkiemi galęziami administracji publiczoey., Niosącą po- 
moc naygłównieyszćy części Twoich poddanych, wlaścicie- 
lom ziemskim, instytucya kredytowa, pod Twoićm panowa- 
niem szczęśliwie rozwinięta i ustalona została. Ńkarb kró- 
lestwa uporządkowany pod blogiem berlem poprzednika Two- 
jego, pod Twoim panowaniem, bez nowych ciężarów , 
w zniósł się do tey zamożności, iż mógl przyyść w pomoc 
handlowa i przemysłowi narodowemu, tym głównym po- 
myslności krain podstawom. Wznoszą się rękodzielnie, a 
otwarte dla wyrobów Polskich obszernego państwa Twego 
granice zapewniaią ich wzrost i pomyślność. Tworzy się i 
pomnaża rękodzielna ludność, a z tąd i odbyt dla płodów 
kolniczych , dla których znown zamierzone obszerne 'i wj g0- 
dne składy , usuną, ile bydź może, szkodliwe skutki zata- 
mowania zewnętrznego handlu zbsżowego. 

Gdy tak N. Panie zatrudniałeś się istotną naszą po- 
myślnością, Żżywileś i utwierdzałeś w sercach naszych dro- 
gie dla nas pamiątki i narodowe wspomnienia. Zmaiac cześć 
i uwielbienie Polaków do dostoynego Poprzednika Twego 
zostawileś wizerunek Jego na naszych monetach, aby nam 
wiecznie wskrzeszenie oyczyzny przypominał. Kiedy zwy- 
cięzkie chorągwie zatknąłeś na gruzach Warny, wspomnia- 
leś Nayiaśnieyszy Panie na króla i bohatćra, co pod temi} 
samemi murami poległ w obronie chrześciaństwa, a nade- 
slanym z pola bitwy pominkiem dla stolicy Polski, slawę 
imienia Twoiego z narodową chwałą /przodków "naszych 
zlączyleś. 

Tyle nnbywszy prawa do wdzięczności 'Polaków, zgro- 
madzasz N. Panie, około tronu Ńwegn reprezentantów króle- 
stwa, abyś się z nimi nad ulepszeniami w prawodawstwie 
i mieyscowemi interessami naradzal. ‘Idąc za glosem Two- 
im, sumiennie roztrząsać bedziemy proiekta do praw, któ- 
re nam N. Panie przełożyć rozkażesz. ŃStósownie do ustaw 
poniesieny z zaufaniem do trenu W. C.-K. Mości nasze 
przedstawienia i prosby. Będą one miały na celu dobra 
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ktaiu. ten iedyny przedmiot życzeń Twoich i tćy troskliwo- 
ści, ¡którą poświęcasz szczęściu ludów berła Fwoiemu pod- 


leglych. 


Oto iest obraz działań rządowych, odczytany na pier- 
mwszćy sessyi seyimowey: 

Od czasu ostatniego posiedzenia prawodawczego, nieu- 
błagany los, raził bolesnym ciosem dwie części świata. — 
Przecinaiąc niespodzianie drogie pod rozlicznemi względami 
życie; wśród biegu wyrywaiąc ie podziwieniu ludzi, w ten 
czas wlaśnie, kiedy wspaniałe pomysły, uplodnione i doy- 
rzałe doświadczeniem, stanowiły niezmienne zasady spra- 
wiedliwości, umiarkowania i władzy, iaukich przyszła po- 
myślność licznych narodów wymaga; smatne to przeznacze- 
nie zamięszało nagle obecną ich dolę i zagroziło następne- 
mu ich bytowi. Fak, razy losu trwożą i wstrząsaią To- 
warzystwa, Szczęśliwe te ieszcze, gdy w chwili niebezpie- 
czeństwa i gwałtownych poruszeń, mogą znaleść zabezpie- 
czenie swóy trwałości w odwadze i męztwie Wodzów; któ- 
rym miłość ludów towarzyszy. 

Ale ieźli odgłos žalu powszechnego rozlegał się nad gro- 
bowcem Cesarza Alexandra, iakaż bydź musiała boleść na- 
sza, gdy zostaliśmy nagle pozbawieni Monarchy, który wskrze- 
sił istnienie nasze narodowe; który przywrócił nasze ólta- 
rze i prawa; zabezpieczył niowę Qyców naszych; utrzymał 
nam ich obyczaie i przywyknienia; utworzył Instytucye uży- 
ieczne i nieznane; który usuwaiąc odziedziczone nałogi, a 
może nawet i uprzedzenia przywiązane do użytku Władzy 
nieograniczoncy, raczył wspaniale zapewnić namn formy rozė 
sądnego i wolnego rządu. 

Czemuż płonne usiłki wdzięczności ludzi, są równie, 
jak oni, niedołężne i znikome? Niech przynaymniey uczu- 
cia nasze nie ograniczają się na zimnem kilku martwych 
głazów skupieniu. Zostawmy wiekom następnym, świadków 
mówiących, którzy ciągle odnawiani, i ludzkości ciągle po- 
ciechę niosący, będą mogli glosem nieśmiertelnym powta- 
rzać, zawsze swoie tkliwe powstanie! 

Taki iest cel i przedmiot wniosku do [zb Seymowych u- 
czynić się maiącego w skutku zobowiązania, przez kiòre 
Senat Królestwa, staiąc się tłemaczem pićrwszych Żalów 
Narodu, starał się przynieść im ulgę, żądaniem wzniesienia 
pomnika dla WskRzEsrcieza Polski. 
CZE ZOO RE I 
Do Numeru 61 Gońca dołącza sią dodatek. 
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Wszakże ta Opatrzność, która dłagieni nieszczęściami 
chciała doświadczać naszą Oyczyznę, nie dozwalaiac iednak 
iéy zaglady; raczyła ią schronić pod potężną tarczę Monar- 
chy, Który od czasu wslapienia na tron, nie zmienił żadne- 
go Swoich uczuć wyrazu; Który poprzysiągi zachowanie na- 
szych Instytucyy i przyjął nawzaiem przysięgi niewzruszo- 
néy naszćy wierności; Mióry nakoniec, Obrzędem uroczy= 
stym i pamiętnym Swoicy Koronacyi, ogłosił i potwierdził 
przed Bogiem i ludźmi, istnienie i trwaiość Królestwa Pol- 
skiego. 

Prowadząc dalćy niezmiennie, iak Sam oznaymił, pano- 
wanie i dzielo Swego Wiekomnego Poprzednika, rozkazał 
naszemu Rządowi, postępować bez zboczenia w drodze na- 
wykłey, 

WYZNANIA. 

_ Tak więc prawo ostatniego Seymu, tyczące się pierwszóy 
Aięgi Kodexu Cywilnego, jest w wykonaniu. Lecz część 
tego prawa, urządzaiąca postępowanie w sprawach rozwo- 
dowych, doznaiąc ciągłego oporu ze strony Wladz Ducho- 
wnych, zaprowadziła w stósunkach Towarzyskich niepewność 
tem dolegliwszą, że iy przedłużenie wywieraloby niezągwo- 
dnie wpływ nader szkodliwy na spokoyność rodzin i na oby- 
czaie ogólne. Gdy Kommissye Rządowe Wyznań Religiy- 
nych i Sprawiedliwości nie mogly wynaleść dotąd srodkow 
pogodzenia wspomnionego prawa z Ustawami Kanonicznemi, 
ważny ten przedmiot zwrócony bydź musi pod roztrząsanie 
lzb prawodaweżych. 

Ludność katolicka Królestwa, wynosząca w roku 1328 
3,471,282 dusz oboićty płci, miała 1917 parafiy, oraz 300 
kościołów i kapłie frlialnych, do posług których było uży- 
tych 2,369 xięży, oprócz Czlonków składających wyższe Da- 
chowieństwo.  Pietnaście Neminaryów miescilo 370 Uczni; 
w 156 Klasztorach bylo Zakonników 1783, a w 29ciu Kla- 
sztorach żeńskich 354 Zakonnice. 

Dochody roczne Wyznania katolickiego skladały się z o- 
koło 1,600,000 zł. ze Skarbu Publicznego wyznaczonych, i 
890,278 zl. pochodzących z dóbr supprymowanych , które da- 
wniey należaly do Zgromadzeń duchownych. Dochody pa- 
rafialne nie są ieszcze dotąd obliczone, ponieważ oznaczo- 
ny postanowieniem termin zamiany dziesięciny, został prze- 
dlużony na opóźniaiących się Żądanie, przedmiot ten wkrót- 
ce iednak będzie wyiaśniony skutkiem uklada ogólnego, roz- 
poczętego między Kommissyami Rządowemi Wyznań Reli- 
giynych i Skarbu, a tyczacego się uposążenia Duchowich- 
stwa Katolickiego stósownie do zasad Ustawy Konsiytucyjnóy 
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Odnowiono 325 kościołów , 12 nowych wystawiono ko- 
sztem Parafianów, a rozpoczęto restauracyą 101 kościołów. 
Kościól N. Stanislawa w Rzymie, od 250 lat pobożnością 
Królów Polskich założony, z upadku, do którego przywie- 
dzionym się widzial w czasie zmian palitycznych, hoynością 
Nayjańnieyszego Cesarza Alexandra dźwigniony zostal, ln- 
ny kosciol również fundacji Polskiey w Rzymie, p. t. Mado- 
na del Puscoło, staraniem Kommissyi Rządowéy Wyznań, 
porządnie by! utrzymany. ' 

Królestwo zawieralo 41 Gmin ewangielickich i 38miu Du- 
chownych tego wyznania. NSiedm cerkwi, ieden monasier i 
Żch duchownych, wyznania Grecko-wśchodniego: dwie Gmi- 
ny i Kaplice Filiponów czyli Roskolników. Dwie Gminyi 2 
domy modlitwy Meńonistów. Dwa meczety Machometańskie ż 
dwoma Imanami, i 62 Dozorów bóżnicznych żydowskich. — 
Wszystkie te wyznania doznawały opieki Kżądu, a nie- 
które z aich, wsparcia. 

OŚWIECENIE PUBLICZNE. 

Staranność Rządu o wzrost Uniwersyteiu Warszawskiego 
nie ustała, Biblioteka, Obserwatoryinu, Ogród botaniczny, 
Gabinety pięknych sztuk, fizyczny, zoologiczny, mineralogi- 
czny; zbiory wzorów, rycin, ciągle powiększane nowemi na- 
byciami i darami prywatnych osób, przedstawjaią sposobność 
do poszukiwań naukowych wielorakiego rodzaiu. Szkoła przy- 
gotowawcza do politechniczney, iest urządzona, a rozmaite 
katedry tego zakladu, zostaną zaięte i otwarte za powrotem 
Profesgorów wyszłych z Instytutu pedagogicznego, a dla izu- 
pelnienia wiadomości swoich, kosztem Rządowym za grani- 
cę wysłanych. s 

Dwa inne Instytuta pedagogiczne, ustanowione w Łowi- 
czu i Puławach, kształcą Nauczycieli dla Szkól niższych. 
W stolicy nauczycielki i przełożone nad pensyami plci żeń- 
skiey, otrzymuią wiadomości stósowne do ich przeznaczenia, 
pod dozorem Komitetu w tym celu ustanowionego. 3 

Fundusze przeznaczone dla Wydziału Oświecenia publi- 
cznego, wynoszą rocznie, wyżey dwach milionów złotych, 
oprócz 160,009 zł., pochodzących e opłat pobieranych od u- 
czniów, Różne zapisy uczynione w osfatnich latach przez 0- 
soby prywatne, powiększyły o trzykroć kilkadziesiąt tysię- 
cy zł. ogół funduszów tego wydzialu. 

Uczniów w Uniwersytecie Warszawskim iest obecnie 589. 
Szkoly wyższe i niższe po Województwach miały ich 8,682; 
1624 synów Rzemieślników uczęszczało do Szkół niedziel- 
nych, tak w Stolicy, iak w Kraiu. Instytut gluchoniemych 
mieścił 68 wychowańców. W szkołach cyrkałowych elemen- 
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tarnych w Stolicy istnących; było uezniów 349; uczennic 383. 
Do 72 Szkół prywatnych wyższych i niższych oboiey płci w 
Warszawie, uczęszczało 688 uczniów i 359 uczennic. 28 pen- 
syy w Warszawie miały 717, a 42 szkół płci Żżeńskiży po 
Woiewództwach 1624 uczennic. 

Szkoła Rabinów założona r. 1826, liczy 71 uczniówa Czte- 
ry szkoły elementarne uczęszcząne były przez 298 młodych 
Izraelitów. 


Chociaż od r. 1823, 35 szkół elementarnych w Królestwie 
ubyło, ztem wszystkióm około 23,400 uczniów co rok znaa 
lazło w nich nauki początkowe. ileść ta wskazniąca pomno- 
żenie uczniów mimo zmnieyszenia liczby szkół, dowodzi, iź 
potrzeba nauki czuć się daie i wzmaga w Mlassie niż- 
szey ludności. Założenie i utrzymanie szkół elementarnych 
w kraiu naszym, zawisło dziś iedynie od dobrey chęci i hoy- 
ności Właścicielów ziemskich, bez przyłożenia się Rządu. 
Wszakże, iest rzeczą widoczną, iż nayłepsze Instytucye i za- 
miary Administracyi, źle będą wykonywane, i nie dadzą się 
zastósować,, dopóki lud któremu przewodniczyć maią, ich nie 
zrozumi. Zadne Towarzystwo, którego Członkowie nie by- 
liby w stanie rozróżnienia złego od dobrego, występku od 
cnoty, którychby w tym celu, równie jak dla kierowania ich 
przyszłością, nie nauczano pierwiastków wszelkiego oświe- 
cenia w Towarzystwie, to iest czytać, pisać, rachować , i te- 
go co iest koniecznie potrzebnóm ich powołaniu, nie mogło- 
by znaleść się doyrzałem do zamiłowania i utrzymania ta- 
nu rzeczy, będącego nad ich poięcie. I chociaż może iest 
prawda, iż nieporządne rozszerzanie wiadomości, pumnaża- 
iąc bezpieczeństwo osób, dąży do narażenia bezpieczeństwa 
własności, przez nowe żądze iakie wznieca; środek jednak 
nayprościeyszy do usunięcia ponęty ku nieprawym użyciom, 
znalazłby w ułatwieniu nabycia ograniczoney nauki, iaka iest 
każdemu stanowi właściwa, i iaka tym bardzićy do niego 
przyWiązuie. Kommisya Rządowa Wyznań i Oświecenia Pu- 
blicznego, zatrudnia się urządzeniem, które ma zapobiedz 
ważnym obecnym pod tym wzgłędem niedegollnościom. 


Polityka. 


NOWOŚCI ZAGRANICZNE. 

AUSTRYA (x Wiednia 26 Maja). Cesarz Jmć raczył po- 
slanowić aby czterystoletnia uroczystość ustanowienia orde- 
ru Złolego Runa, które przypadlo w 1430 r. pod Filipem 
Dobrym, Nięciem Burgundyi, uroczyście się odbyła; aby w 
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skutek tego postanowienia kawalerowie pomienionego ordc- 
ru zebrali się na glówną kapitułę, na dzień 22 Maja na 
którey Sam Nayjaśnieyszy Cesarz prezydować będzie, jako 
szef pomienionego orderu. 

"AM 2 Dos. Aust. 

ANGLIA. "(Z Londynu 15 Maju.) Dziennik ministeryal- 
ny zawiera co następuje: » Wyczytujemy w niektórych fran- 
cuskich SE" artykuły z których możnaby powątpie- 
wać o wyjeździe xięcia T.eopolda do Grecyi. Lecz gdy J. K- 
Mość raz przyjął naywyższą władzę w tym kraju, nie ma 
prawa jej odstąpi, <dyby zaś chciał zrzec się tego zaszczy- 
tn, musiałby > dykować formalnie. 

Jnny dźie. lk znowu tak pisze: »Z radością donosimy 
że prawie wyzystkie trudności, które zachodzily pomiędzy 
Xięciem Lidkolden a posłami trzech sprzymierzonych mo- 
*earstw» sẹ uprzątniętemi. Dotyczące się tćy sprawy pisma są. 

już pod prassą i w następującym tygodniu będą przediożone 
pariamentowi, jeżeli jakie nieprzewidziane nie zajdą prze- 
„szkody. 
j Parlament. W Jzbie niższej długie były dyskussye wzgle- 
, dem hilu. oswobodzenia żydów. P. Wrotfesley zgodził się 
aby staro-zakonnym udzielić wszystkich konstytucyynych przy- 
, wilejów,*wyjąwszy prawa zasiadania w Parlamencie. Nà- 
koniec po ukończonym głosowaniu bil powyższy został wię- 
kszością głosów 223 przeciwko 165 a zatóm 63 głosami prze- 
ciwko bilowi odrzuconym. 
Z Tulonu, wiadowości odebrane przez Telegraf dnia 21 
Maja. ` F i 
»Dnia 20 b. m. cisza nie dozwoliła wcale wyyśdź naszćy 
flocie pod żagle » 4* 

Dnia 22. Wiatr wschodni jeszcze «zatrzymuje w porcie 

nasze woysko. : FH - 

Donoszą z Tulonu pod dniem 15 b. m. » Wydano odezwy 

na afrykańskich brzegach w arabskim języku. Wzywają w 
nich mieszkańców w imieniu króla Francyi aby się zachowa- 
li spokoynie. Przyrzekają przy tóm szanować osoby i ich 
własność, Odezwy te sprawiły naypomyślnieysze skhtki, na- 
dewszystko u naczelników pokoleń którzy sobie przykrzą u- 
ciążliwe jarzmo algierskiego Deja. " 


ź DONIESIENIE. Kamienica pod Nem 518 narokna, y 
szpitalna ulicę mnieyszą częścia a większą w Przecznicę 
«lo sprzedania. Zyczący sobie Ja nabydź, raczy się zgi 
Gońca krakowskiego, gdzie w tym enlym pręcedmiosie 
1eczną wiadoruońć, 


jchodzaca “n” 
bryańska iest 
6 du drukarni 
oweżimie dusit- 


